Allgemeine Info 


MERCK 


Produkte zur Synthese (Merck-Schuchardf) 


104013 Furfural zur Analyse 


Synonyme Furan-2-carbaldehyd 
2-Furaldahyd 
[Gefährichkeiismerkmale giftig, reizend mini 
Summentormel nach Hill  CpH40p sD8 verfügbar 
Summenformel strukturiert ’ ATECS 
Dichte 1,16 g/cm? (20 °C) Giftklasse CH 3 - starke Gifte 
Molare Masse 96.09 g/mol R-Sätze R 21-23725-36/37-40 
CAS-Nummer 98-01-1 S-Sätze 5 26-36/37739-45 
EG-Mdexnummer 605-010-00-4 
HS-Warennummer 29321200 
EO.NT. 202-627-7 ee; I 
Lagerklasse (VEN LGK3B 
Lagerung bei +15°C bis +25°C / \ (@) 
Packkategorie G nl YG 
Vor Vor All (6) 
waK 2 - wassergefährdend A 
Enteorgung g 
Produktkategorie Stoff 
Gefahrenausläser bei Set 
oder Zubereitung 
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